Ughdarras lonadail: Siorrachd Inbhir Air a Deas 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 17,906 15,302 2,633 306 36,147 
1981 16,532 18,159 4,872 805 40,368 
1991 16,475 20,075 7,401 1,132 45,083 





